rękawicznik, 


przeżywszy lat 46, po dlugiej chorobie, zmarł dnia 
19-20 grudnia 1903 r. 


W smutku pozostała żona, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 

Publiczność na pogrzeb, który odbędzie się w poniedziałek dnia 21 grudnia b. r. 

o godzinie 8 po południu z domu pod L. 5 Mały Rynek, wprost na miejsce wiecznego 
spoczynku. 


Zakład pogrzebowy F. Nowińskiego, Mikołajska 14. Druk W. Korneckiego w Krakowie. 


